W dniu 2 Lipca 1883 roku, po krótkiéj a dolegliwéj chorobie 


zmarł w Wiedniu 


EDWARD DOMANIEWSKI 


Pogrążona w żalu rodzina poleca duszę Jego 


modlitwom Przyjaciół. 


